64 




mm 52 ^ 2 % 


52 


2 


tz a 'ii6left*.£ k. l fc 0 

30cm tf^OOUHt'^iiaiL, ±8BKll5fE«^fcoltS#, ££», 'tt'K. 
ft^oTE^V'-CC'fco T mtWtt 0 *©£$ffiA» 

Oo 5mm, jsts^g-C'lPJJi^L-Co^, 

©7EfcS;b-£* (Figs. i-2) 0 

•CjKilPitfll *©&*!£:;&&*«:$*, & ft 0 Lfc 2 

< ^S<S®L-O'5o 4fe'C^>2> 0 

£. 0 7 V#'^ 4” |5jftlJirJ"?> Didymoplexiella siamensis t l^'M'LtzO^t 9- 'f P®® 
iitRL-ct < — Srfsot?l^—®i Lfco-e&ztf, z< tmx§}t^±t 

fi&ltis: £ U'o < &k: i < 

i ofc*4+^>i'-#x. bfri%o 

Didymoplexiella siamensis (Rolfe) Seidenfaden in Bot. Tidssk. 67 : 99(1972) 

: —Leucolaena siamensis Rolfe ex Downie, Kew Bull. 1925:416 (1925)— Seiden¬ 
faden et Smitinand, Orchids of Thailand 1 : 73 f. 54 (1959) 

Nom. Jap. Kokage-ran (nom. nov.) 

Hab. Isl. Yakushima ca. 100 m alt., laurisylvatica (J. Kanda et Y. Hanei, 
Jun. 16, 1976) 

New to flora of Japan. 

Distr. Thailand. 

ft *) kis o mm<D±, m m - - 6 z < < mi* 
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□Ettlinger, D.M.T. : British and Irish orchids, a field guide pp. 141. pis. 12. 
The Macmillan Press LTD (London) £ 4.95 (3920PJ) 1976 0 ^OJ5.0''T 4 ;Vy 
v HI®? y^siffi^'Oi'T, fiKfcW&tfrfa VcM, if 

lBO«itELfc^0«itf'^ o ZLX^hbO 
s, TE^oJfctfc^&tiJL, »*7-? 

S 

L> < , Pfft^TbTft^/f'f % tfb K ~f -y 9 t LX, %> b &ibih i 

So Spiranthes romanzofftana (Dfrjfifil, fUfiLltt'x.JtT'f ^ 7 v F'Tx 3 y F 7 

v Kf^ot:i'3ft£'#Pmr4##rft?> 0 (Stfilli:*) 
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